STATINTL 


Approved For Release 2006/08/09 : CIA-RDP80R01 731 R001 90004001 


8-3 


STAT 


I I 



.c? 

<SZ<2^ <;p^ 



■ ^ 

STATIMTL . 



■ ^- MORI/CDF 

Approved For Release 2006/08/09 : CIA-RDP80R01 731 R001 90004001 8-3 




